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En culture 


Situation cpidcmiquc poste par poste 


Sur une parcelle, des symptômes de mildiou 
localisés uniquement dans le passage de 
roue, ont été observés sur variété sensible. 

Observez rigoureusement vos parcelles, 
essentiellement les variétés sensibles. 
Privilégiez les endroits humides (cuvette, 
bordure de bois, passages de roue). 

Dans le cas où vous observez la présence de 
mildiou, référez vous aux préconisations du 
BAAN°15. 


Climatologie 

Les pluies survenues du 17 au 18 juillet ont 
pu lessiver des spécialités commerciales. Ré- 
férez vous à la tenue au lessivage de votre 
dernier produit appliqué. 

Les conditions climatiques actuelles restent 
très favorables aux sporulations. 

Prévisions 

Météo France annonce une semaine mitigée. 

Pucerons 

Aucune intervention n'estjustifiéeàcejour. 


d'après nos modèles 


Postes 

climatiques 

Otnératum 

Conte minorions 
enregistrées 

Sortie de 
taches 
prévues 

Plu* 

airaqistréa 
du 17 au 
18/7 

Potentiel de 
sporulation* 

«s 

(Bovas) 

6ànc 

13-14-18^7 

19 su 20 - 
24.7 

|6 0 

moyeu 

AttiHy 

Seine 

13-14-15-18 ? 

19 su 21- 
247 

10 0 

fort 

EbouUou 

7êmc 

13- 14- IS- 18 7 

19 alU 21- 
24,7 

130 

très Ion 

Farté 

8cmc 

13-14-15-187 

19 su 21- 
247 

6.3 

fou 

Froid mon» 

Renie 

13-14-15-18 7 

19 su 21- 
24 7 

10 5 

tics fort 

Invol 

9cinc 

13-14-187 

19 su 20 - 
247 

27.5 

Ion 

Morcelco - 
va 

Renie 

13-14-15-187 

19 au21- 
24 7 

12 5 

mu v en 

St Just 

7cmc 

13-14-15-18 7 

19 su 21- 

247 

8 5 

moyeu 

Vauvillcrs 

Scuic 

13-14-18/7 

19 su 20- 
247 

9 0 

très Ion 

Vordilly 

Seine 

13-14-15-18 7 

19 au 21- 
247 

15.5 

1 res fin 

Vie tir 

Aisne 

Seine 

13-14-15-18 7 

19 su 21- 
247 

14 0 

ton 

V.IUroy 

Sème 

13- 14- 15- 18.7 

19 JU 21- 
24/7 

190 

uês ton 

Vtlliers le 
Sac 

7 et lie 

13-14-187 

19 su 20- 
247 

19.0 

ton 

Viltars 

Bocage 

9cmc 

13-14-15-187 

19 su 21- 
247 

22 0 

nés fort j 


•D'après le modèle quantitatif Ml LSOL. lu variable Poten- 
tiel de sporulation correspond à la quantité de spores théori- 
ques aptes à contaminer aux prochaines pluies 
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Mildiou 

Privilégiez 
l’emploi de 
produits 
disposantd’une 
action 

antisporulante 


Pucerons 

Pas d’évolution 
depuis notre der- 
nier avis 
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Mildiou 

Le coin des modèles 

Notre modèle Guntz-Divoux a enregistré une 
nouvelle contamination le 1 8 juillet. 

En tous secteurs, les risques restent élevés. 
Ils se maintiendront d'autant plus que les 
conditions climatiques annoncées pour les 
jours prochains restent mitigées. 


Les prochaines sorties de taches sont 
prévues à partir du 19 juillet jusqu'au 24 
juillet. 
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Préconisations 

Dans tous tes cas, soignez au mieux votre 
protection fongicide. 

Notre dernier message reste d'actualité, 
notamment pour les parcelles où les pro- 
duits ont été lessivés ces derniers jours. 
Dans les autres situations, l 'intervention 
est à réguler en fonction de la sensibilité 
variétale. 

En présence de variétés sensibles, 
poursuivez votre protection fongicide avec 
un renouvellement à 6 jours. Privilégiez 
l'emploi de produit ayant une bonne tenue 
au lessivage et disposant d'une bonne 
action antisporulante. 

En présence de variétés intermédiaires et 
résistantes, poursuivez votre protection avec 
un renouvellement à 7 jours. Privilégiez 
l 'emploi de produit ayant une bonne tenue 
au lessivage. 





